Dr MARIA 


SKULSKA-DONHAISE 


przeżywszy lat 81, po krótkiej a ciężkiej chorobie, zasnęła w Panu dnia 21-go maja 1973 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 21-go bm. o godzinie 11 
w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok do grobowca rodzinnego, 
0 czym zawiadamia pogrążona w głębokim żalu: 


RODZINA. 
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